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THE IHFORMAllON CONTAINED IN THIS ORAl'llNG IS THE SOLE PROFERIY OF 
APICAL INDUSTRIES ANY REPRODUCTION IN PAR! OP. \'/HOLE WITHOUT 
THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED • 
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IDENTIFY IN ACCORDANCE WITH MPP-120 


& MATERIAL: ALUMINUM 606l-T6 


3 


& FINISH: HARD ANODIZE IAW MIL-A-8625 TYPE Ill, CLASS II, COLOR BLACK 


4 


---------- 5.000 -----------~ 


1.000 TYP 


.500 -~-----1-- 
4PL 


.500 
+ 


.--~- .500 TYP 


4PL 


------++!----+---+ -- 
+---~ 


I 


1.000 TYP 


4PL 


5.000 
+- 
+- 


-rr--t 


I 
I 
I 
I 


--++~- 


-+ 


5 
6 
7 
8 


P.EVGCll! 


P.EV. 
OCSCP.J?lOlf 
OME 
APP?.OVCO 


R.125 TYP 


1.250 


l 6X #40 DRILL 


( </) .098)THRU ALL 


2.500±.003 


(s] 


BX #40 DRILL 
--"ct-- 
-t---..-t-U;b. .098) IHRU ALL 


UNINCORPO 


.D\311 I 


.____ 1.625 - 
--.i-- 1.750±.003 


645.0210 


v 
</) . 1 7 x l 00° 


0 .210 THRU 
4PL 


645.0210 
DOUBLER 
PART II 
DESCRIPTION 


1 __ 
NE~X~T~Ao.-.SS"'"'Y-'-"'S --tgi.~~~~~WIE c:,•;;~~ 
5 
APICAL IN D LJ ST RI ES 


0.!AP.(!R 
PEP.AVO 
2608 TEMPLE HEIGHTS DR. 


f----"-6'""-44.;.:_. l;,,,;:8~00=---1DP.AWt•GAPnOVAl 
OCEANSIDE. CA. 92056-3512 (760)724-5300 


UOSEPH II •1J-OS 


t----- 
---iCOUIP.ACT Ho 
f--------i UllLElS OIHEP.\'/GE lPECIF~O 
OMEUSIOUS ARC 1:1 IHCHES 
TOLERANCES ARE: 
t---------1 2 PLACE OECMALS : .03 
3 PLACE DECMAll : .010 
AllGleS: .5' 


DOUBLER 


sue CAGE COOE 
OWG tiO 


B 07MZ6 
645.0200 


REV 
N/C 


SCALE 
SHEET 
1 OF 1 


